
Renunció el Director 
Antonio Cárdenas 

★ Fueron Reiniciadas las Actividades 

director y será hoy mismo, por la no¬ 
che, cuando se den a conocer los resul¬ 
tados de La elección. 

Exhortarán a Abogados 
a Aprobar el Arancel 

Es posible que el próximo mar¬ 
tes, día en que se dará tercera y última 
lectura al proyecto que creará, en caso 
de ser aprobado, el arancel para los 
abogados, esté un grupo representativo 
de esos profesionistas en la Cámara 
de Diputados y si la Legislatura lo 
acuerda, podrán dar su opinión. 

Esto dijo ayer el licenciado 
Catarino Jiménez Castañeda, oficial 
mayor del Poder Legislativo, quien dio 
a conocer algunas de la tarifas espe¬ 
cificadas en el proyecto enviada por el 
jefe del Poder Ejecutivo. 

Los honorarios para los abogados 
serán determinados por el profesionista 
y el cliente, o de acuerdo a un porcen¬ 
taje señalado en el nuevo arancel, si es 
aprobado por los diputados. 

En los juicios contenciosos en los 
que determine una cantidad especifica, 
le corresponderá como cuota al abo¬ 
gado un 25 por ciento si la cantidad no 
pasa de mil pesos; el 20 por ciento si es 

Pasa a la Página 3 B 


pese a las constantes denuncias 
i Asociaciones de Padres de Fa- 
y de Direcciones de Escuelas de 
Escolar ubicada en Jardines de la 
s b colonia Los Fresnos”, en un 


trayecto de casi treskilómetros.se con¬ 
tinúa sin alumbrado público. 

En esta vasta zona escolar paso 
obligadodeestudiantesde cho Escuelas 
de Enseñanza Superior de la Univer¬ 
sidad; del Colegio Cristóbal Colón del 
Centro de Estudios Cientificoas y Tec¬ 
nológicos número 48, asi como de La 
Preparatoria Uno y de las Primarias y 
Secundarias por Cooperación de Los 
Fresos, nada se ha hecho por brindar La 
seguridad que ofrece un camino bien 
iluminado. 

Los padres de familia,, tratando 
de evitar problemas en que puedan 
resultar afectados sus hijos en su in¬ 
tegridad física, han intervenido ante las 
Direcciones de Obras Públicas del 
Gobierno del Estado y Municipio, sin 
que hasta el momento se solucione este 
caso del alumbrado público. 

En estos dias, la obscuridad se 
deja caer sobre Tepic, alrededor de las 
diecisiete horas, por lo que a las ocho, 
nueve y diez de la noche que los estu¬ 
diantes abandonan sus aulas, esta vas¬ 
ta zona aparece como "boca de lobo", 
peligrando la integridad física de es¬ 
tudiantes que pueden ser atacados por 
pandilleros; principalmente jovencitas 
y ante el continuo y exagerado tráfico 
de vehículos por la carretera Tepic- 
Puerto Vallaría. 
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Después de ocho días de para¬ 
lizadas Las actividades académicas en 
La Escuela Superior de Comercio de la 
Universidad Autónoma de Nayarit por 
acuerdo de asamblea general estudian¬ 
til, fue levantada la huelga después de 
haberse presentado la renuncia a su 
cargo como director de Sergio Antonio 
Cárdenas. 

Una vez levantada la huelga, 
fueron normalizadas Las actividades en 
esta institución, sobre todo en lo que 
corresponde a la impartición de cá¬ 
tedras a los alumnos. 

Igualmente durante la asamblea 
fueron propuestos los maestros de esta 
escuela, C.P.T. Zacarías Urefla y el 
licenciado Raúl Luna Vázquez, ex¬ 
procurador de Justicia el segundo, 
como candidato a ocupar la dirección 
de Comercio. 

Lina Vázquez, dada su anti¬ 
güedad como catedrático universitario 
y su vasta experiencia en puestos po¬ 
líticos-administrativos, se han conver¬ 
tido en el candidato más fuerte para 
suceder a Sergio Antonio Cárdenas en 
la dirección de este plantel. 

El proceso electoral directo de 
los alumnos, trabajadores y planta 
docente, tendrá verificativo hoy a fin de 
elegir democráticamente al nuevo 


i, En el próximo mes de diciem- 
Pubjaefé concluido el Programa de 
o<lt* Lgjaque se trazó para Nayarit 
‘do Presidencial "Benito Juá- 

a 9?meJ mediante una inversión de un 
loor. y medio de pesos. 

*1 El programa de trabajo con- 
* 0 °1 y en la construcción de bordos de 
'' r 1tefta irrigación en ochocientas 
o oí-Ureas de loa Municipios se- 
tona 4 os de la Entidad. 
n, cipa| j Estas obras además de pro- 
ir la participación más directa 
«ector agrícola en la "Alianza 
i la Producción", vienen a ser un 
importante para el desarrollo 
a ganadería al contarse con La 
¿ente agua para la existencia de 
jira necesaria, alimentos indis- 
«ables Dar a las cabezas de 


MONUMENTO AL GENERAL Heriberto Jara, defensor de la 
autonomía municipal, erigido en el patio central de la Casa Municipal de 
Tepic. Al pie su autor el escultor Julio Estrada Mendoza. 


Paso Real del Bejuco, Ro- 
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Iniciaron el Pago de 
Aguinaldo a Burócratas 


fueron iniciados desde ayer día treinta. 

Alrededor de tres mil seiscientos 
empleados al servicio de la Federación, 
serán beneficiados con estas presta¬ 
ciones laborales que coadyuvarán a la 
solventación de la situación económica 
de sus familias para la próxima época 
de Navidad y Año Nuevo. 


jroximadamente cuarenta y dos 
íes de pesos serán distribuidos en 
•it entre funcionarios, burócratas 
estros al servicio del Gobierno 
;al por concepto del pago de 
aldo, un mes de sueldo y primas 
ionales. 

os pagos por estos conceptos. 


El ciclo de vacaciones con motivo 
de esta época, será iniciado a partir del 
19 de diciembre hasta el dos de enero de 
1978, sin embargo todas las dependen¬ 
cias laborarán aunque con “guardias” 
de personal. 

El Presidente de la República, 
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Presidente y Director General Gerente 

JAIME A GONZALEZ RAMIREZ Pra/r. Enrique Hernández Zaealza 

AÑO II YOL. II Tepic, Nay., jueves a 1 de diciembre de 1977 


Vice- Presidente vSub Director: 
IJJIS A. GONZALEZ BECERRA 

Nu ni. 751 


Fue Autorizado Para Obras 
Municipales en Santiago Ixcuintla 


Destinen Para O^os Fines 

le que dinero se aplique integramente al plan 
ilcalde de obras y no se dilapide en otros 
íga en menesteres, porque desgraciadamente 
irá La han perdido parte de su confianza, pese 
Banco a el gobernante hace todo lo posible 
el aval P° r cumplir con su pueblo, pero ase¬ 
guran allá que sus colaboradores, la 
omurú- mayoría ineptos, no han sabido, no han 
a rati- podido o no han querido ser buenos 
i breve asesores, porque nos dicen de una in- 
propia fínidad de fallas que se han tenido aun- 
i Villa que todo puede ser producto de los 
'CS8rio enemigos. 

j en ^ Si Monroy Velázquez hace las 

nuchos obras mencionadas, sin duda que en el 
i lugar próximo año puede resarcirse de tanta 
do por critica que le han hecho a su adminis- 
nitario tración, y es más, puede lograr más que 
sus antecesores porque la mayoría de 
estará ex-alcaldes solamente dicen allá en la 

que el Pasa a la Página 3-B 


★ Los Lugareños Temerosos de que 

Varias personas de Santiago Ix- 
cuintla, están desorientadas, porque 
aseguran que ya el BANOBRAS con¬ 
cedió un crédito de doce millones de 
pesos al Ayuntamiento costeño para 
que haga mercados, rastros, etcétera, 
en el Municipio y estas obras deben 

San Blas Invirtió dos 
Millones de Pesos 
Este año 

★ Se Hicieron 
Obras Portuarias 

Dos millones de pesos fueron in¬ 
vertidos este año en Las obras del Puer¬ 
to de San BLas por parte de La Secre¬ 
taria de Marina para el Desarrollo 
Turístico y Pesquero de esa región, in¬ 
formó ayer a EL OBSERVADOR de 
Nayarit en forma exclusiva el ingeniero 
Donato Hernández Cerneros, residente 
en San BLas de obras portuarias de la 
Secretaria citada. 

Esa cantidad se destinó para La 
electrificación de La terminal de barcos 
pesqueros, que servirá para el éxito de 
esa actividad, pues La energía servirá 
para la creación de plantas congela- 
doras, enLatadoras de productos ma¬ 
rinos, fábricas de hielo y fábricas de 
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El coronel Rogelio Flores Curiel. Gobernador de nuestro Estado, departió largamente con don Jaime A 
ilez Ramírez, don Luis A González Becerra, y profesor Enrique Hernández Zavalza. Director, sub director y 

te respectivamente de este periódico. 

La FEUN Condena a Maestros 

y Trabajadores Anarquistas 

"Sólo ven su Beneficio y la Universidad no les Importa": Pérez 

Al ser entrevistado el joven to de Eduardo Saucedo pretende que el Asimismo señaló que ahora la 

iel Pérez Orta, presidente de una P róxm10 rector sea de su agrado, más Universidad está contenU. con sus 
. , - a*. que la respuesta a las demandas. Pasa a la Página 3-B 


Similares de la República Mexicana, 
emplaza a huelga a esta empresa. 

Y asi como ante La Subdelegación 
Federal del Trabajo, se inició ayer La 
tramitación de un pliego de peticiones 
como contrato ley para esta industria 
azucarera. 

Esta solicitud de emplazamiento 
a huelga, será turnada a La Comisión 
Mixta de la fábrica, misma que pre¬ 
sidida por el Licenciado Roberto Lorneli 
Madrigal, titular de la Subdelegación 
Federal del Trabajo, habrá de dicta¬ 
minar si este emplazamiento es o no, 
procedente. 

El pliego petitorio, está integrado 
por treinta puntos entre los que se des¬ 
tacan por su importancia la revisión del 
tabulador de salarios; pago oportuno y 
justo de aguinaldos; pago de primas 
vacacionaies; descanso con goce de 
sueldo en séptimos rúas; vacacmm . 
instalación de Las necesarias medidas y 
normas de higiene y seguridad. eUé 
lera 

La Comisión Mixta de Fábrica 
c uenla con un plazo de diez días para 
dar a conocer su veredicto, mismo que 
de ser procedente, aera tornado a la 
Dirección General de Huelgas de la 
Secretaria de Trabajo y Previsión 
Social para el completo deaarrollo de 
las actividades concernientes a este 
movimiento, no sin antes agotar el 
recurso de la Junta de Avenimiento en¬ 
tre los Sectores Obrero y Pa trena I 


Apenas el próximo día cinco de 
diciembre iniciarán los trabajos de la 
zafra cañera en el Municipio de 
Ahuacatlán piara que inicie actividades 
e I Trapiche de "Santa Isabel", cuando 
La Sección 69 del Sindicato de Traba¬ 
jadores de La Industria Azucarera y 


Dijo refiriéndose a esos grupos 
juicos que son personas que aun 
r>den manejar la Universidad a su 
o importándoles poco lo que La 
?rsjdad pueda' sufrir por sus ae- 


Seftaló a Eduardo Saucedo Fuen- 
iirigente de una de las facciones 
undicato de Trabajadores de 1a 
•rsdad. como la persona numero 
- asi lo calificó — de los princi- 
anarquistas 

Sin profundizar más sobre el 
. consideró que Las peticiones de 
'abajadores no pueden ser satis- 
* por la Universidad, y aseguró 
todo lo que desean las trabaja- 
i es resultado de las promesas que 
l Manió les hizo como rector y la 
dpación en el Consejo General 
era taño que Rubén Hernández de 
rr* les concedió durante su ges- 


SE REALIZARAN MEJORAS en el Aeropuerto Federal de Tepic. tendientes a instalar linea aerea que 
den servicio nacional. 


Dijo Pérez Orla que el movunierv 





































carqo Los Vagabundos que lucieron galo de des 
treza artística en sus ejccuc iones arrancando nutridos 
aplausos de lodos los presentes que gozaron escuchan 
do las baladas y el ritmo salsa que esta de moda en 
lodo el país. 

La sonora Mana, se deshizo en alenciones 
para lodos sus invi fados que le pidieron al festejado se 
sentara a la batería y diera muestras del por qué es 
uno de los mejores que ya tiene nivel internacional por 
sus gu as que ha hecho en varias parles de Europa y el 
Japón donde ha conquistado muchos éxitos Ademas 
lia locado con orquestas de renombre como la del 
desaparecido Luis Aleara/, Chilo Moran, trompetista 


Olrecio una rica comida con sus respectivos 
bi indis a base de finos vin^s en la residencia ele la es 
limada señoia Mana Jauregu> d' Lope/ ubicada en 
las calles de Doctor Freyman y Colima, en 
honoi del destacado batei isla de proyección Ínter 
nacional Manuel Lope Jauregu que hizo víate es 
pucial desde la capital de la República, donde actúa en 
los mejores conjuntos modernos electrónicos en unión 
di su joven y bella esposa para estar al lado de sus 
seres quer idos 

El homenajeado ci mpliojnaño mas de vida 
disti ufando di olenaaleqr ia La nota musical estuvo a 


nayarita y el millonario por su sonrisa Pablo Beltrán 
Ruiz. Manuel López no se hizo del rogar y sentado al 
instrumento de percusión la toco con agilidad tremen 
da que hizo arrancar delirantes ovaciones, abrazos y 
felicitaciones que el correspondió con modestia, como 
corresponde a un ex traordmario artista. 


que lugre dominar bien el instrumento que i 
Dqo también que tiene varios contra' 
dientes que cumplir en el extranjero. Le pregu 
que si le gustaría regresar a su tierra natal y c 
que no descartaba esa idea y que si las circuns 
eran propicias lo haría formando su propio cc 
EN LAS FOTOS: 


Durante la charla con el agasajado, quien es 
hq j del actual director de la Bandadel Estado Manuel 
Lhuio López, nos narrosulucha perseverante para 
lograr entrar a los mejores conjuntos de México y 
reflejo que actualmente el músico en México debe ser 
una persona educada Bien vestida y especialmente 


1 El agasajado cor. su |Oven esposa Maura > 
B de López. 

1 Manuel su esposa Maura, señora María L 
Jauregui y Raúl López Jáuregui 
J Aspectos del convivio. 


erito tendrán un - 

SsíS 

drl juicio qu e s 

fiS?-*** 

r . ^íó el mfoi 


Una alegre fiesta 
fue organizada por 
los señores Roberto 
Graxiola Castañeda y 
María T r i n i d a d 
Ramos de Graxioia 
en el amplio jardín 
del AAotel Tropical 


a Mireya Lucia, lin¬ 
dos presentes por 
motivo de su cuarto 
ani versario. 


reunión. 

EN LAS FOTOS 
LYDIA; 


A.— La lcste|ad< 
su mama se 
Trinidad Ramo 
Gra x tola 


Líe IMPONE la OE: 

^ataque criminal 
cativas 


La fiesta se 
Jesarrollo en uri 
ambiente de alga 
rabia, no tallo la 
tradicional quiebra de 
piñatas, asi como los 
simpáticos imita 
dores del conocido 
Cepillm y Rqzo el 
Payaso Que ame 
mzaron el convivio, y 
por la noche la me¬ 
rienda con la cual se 
dio por terminada la 


^SERVICIO SOCIAL EN Mi 
HtGOCIO MALO 

Basta hacer un recorrido 
Lxtad (Jardín Principal y Mar 
Ladarnos cuenta de la invasión 
Llnendo nuestra capital 
[ Recorra usted esa tona c< 
bra con varias decenas de estos 
y ve que no tienen dueño y bus 
Sedeando recipientes de basura 
linas, tiendas y restaurantes p 
canda, aunque muchas de las v 
A.-, palos y heridas como se pued 
Jpoolacion perruna que deambul 

Hace varios anos recordar 
Evadido como ahora de un smnum 
t.e obligo a las autoridades mun 
r ' J campaña de despernzacion y \ 
k a uno de sus empleados a qu 
Lcho para que convertido en ’an 
r wwwj a tanto can 
i Vicntenderto que as' 

lamoso i nwenVasonostt» aptaudi: 
mayoría eran mucres, lo matoec 
lo malmodiaban Oaro que s> poi 
Men mala perros Matar m 
h'ulo que se le dara 

P?r° lo cierto es que la ai 

fagnifica y Id ciudad vivió por r 
^blema y del peligro pues er 
ida persiguiendo por las calles 
dacados por el mal qu p ha , 
fiable ciudadanía (repara a po 
ser a,a cados por el con hidr 

Recordamos cilip hnh n ,, 


A partir de las 
16 30 horas los ni nos 
invitados comen 
zaron a llegar al 
lugar del festín y des 
ele ese momento 
fueron atendidos con 
gentileza. Todos los 
chamaqui tos le 

Nevaron a obsequiar 


B — En iré 
amiguoos de L 
podemos anotar 
Niños Moni 
Ramos, Bar. 
Graxiola, Pachr 
Graxiola, Ros 
Med ma , Ni 
Ücnoa, Ulloa 
muenos otros i 


El lunes 14 del 
mes pasado la pres¬ 
agiada Empresa 
Au lomotores Sierra 
S A. de esta capí tal. 
realizo un convivio a 
los laxistas que con 
ducen coches de la 
renombrada marca 
Datsun asi como a 

Chente? a m I n ni 


tana, gerenle de ta 
institución 

EN LAS FOTOS DE 

l t Q i a 

I — Arturo Suarez, 
seño a Esperanza de 
Suarez, senor^de 
Castillo señor Felipe 
Casi i lie., señor Juan 
Siei a Quintana 


pro|jietar ios de ca 
mionetas y vagonetas 
fabricadas por esta 
imporlanle mdustria 
automotr iz, 

El reler¡do even 
(o se llevo a cabo en 
las ir,sialaciones de 
la agencia comercial 
presidido por el señor 
J u a i Sierra Quin- 


iGur 


un in.uiu.iaaa en lunmo 
_ P¿jjeca patricia Domínguez 
_ </amare casa el día 2 de los 
correl templo de Núes 
'i'a-^f fTora del Carmen, para tan 
especial acOiiiecimiento sus 
padres han participado a 
I 1 "'" • rites y amig ->. la boda de su 
hqa se i un el ingeniero Sergo 
Solano Cobo, acordando tam 
-oieivqoei,sorra a las 20 00 horas 
| epandn Ja bor £ y f c >li¿ pareia 
entren al • ir mayor del 


los unimos preparábaos 
para la ceremonia ya se lian 
realizado y los novios siguen 
recibiendo felicitaciones asi 
mismo Rebeca Patricia agra 
dece los artículos que le han ob 
sequiado y que ser_.i de gran 
utilidad para el arreglo de su 
luluro hogar ¡FELICIDADES! 
Rebeca 
FOTO 


Gradilla ¿avala 


i — Rebeca Patricia Domínguez 
Camarena. 


ay.. |ueves a i de diciembre de 19 7/ 

rección de Sociales 


ra. Armida Ali 


intero de Hernández 


.BOMBAS 
* Turtar 
: * Sumergibles 
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abortaran a 
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1; el 15 par cien- 
4, 4 no ea mayor de den mil pesos y si 
1. rebosa esa cantidad el porcentaje 
del diez por ciento. 

1 Por una visita, lectura de do- 
* narota* o expedientes, el proíesionis- 
'i podré cobrar de cien a quinientos 
¡esas; por una visita fuera de la resi- 
, enda del abogado, la cantidad podrá 
i te incrementada en un cincuenta por 
talo; por una consulta verbal el 
añorarlo seré de cincuenta a doacien- 
• pesos y sí es por escrito no ascen- 
gré de quinientos pesos y Las pro- 
todones por escrito tendrán un costo 
! g doscientos cincuenta pesos. 

i Cuando no exista cantidad deter- 
I tinada se regularán los honorarios con 
I estimación de mil a cien mil pesos, 
hgún la importancia del Juicio que se 
[«ofile ante los tribunales y el éxito ob- 
Uédo de los trabajos, se haló el infor- 


miciativa del Gobernante que pretende 
poner alto a los abusos de loe abogados. 

San Blas... 

Viene de la Página 1 -B 
harina de pescado. 

Asi también se hizo un dragado 
de tres y medio metros de profundidad 
en la zona terminal pesquera del puer¬ 
to y se tiene programado para este mes 
el inido de otro con cinco y medio 
metros para fines pesqueros. 

Por otro lado, dijo el informante 
que si el servicio de transbordador 
tiene demanda en ese puerto, se ini¬ 
ciarán obras de dragado para incre¬ 
mentar el turismo. 

Ya se estudia el programa de 
trabajos para el próximo aflo y se viene 
solicitando de la Federación el pre¬ 
supuesto necesarioaunque no dijo el in¬ 
formante cuales son, pero sin duda 
serán de gran importancia para nues¬ 
tro Estado. 
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licenciado Jasé López Portillo autorizó 
para el personal de la Federación un 
mes de sueldo ante las gestiones y 
tramites realizados por la Federación 
de Sindicatos de Trabajadores al Ser¬ 
vicio del Estado (FSTSE) y por el Sin¬ 
dicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación iSNTE) a nivel nacional. 

Mil quinientos millones de pesos, 
aproximadamente, será la erogación 
del Gobierno Federal en todo el pais por 
concepto de los pagos de aguinaldo y 
prunas vacacionales a su personal. 

Los pagos al personal al servicio de 
la Federación, se calcula estarán de¬ 
bidamente distribuidos a mas tardar el 
16 de diciembre, conforme a lo dispues¬ 
to por el mismo Presidente López Por¬ 
tillo. 
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autoridades, pero que sí será necesario 
que a más tardar en enero próximo se 
elija la persona que fungirá como rec¬ 
tor para que de este modo unificar a la 
Universidad y desaparezcan loe grupos 
anárquicos; “de otra manera, iremos a 
una crisis fuerte”, concluyó. 

No se ha... 
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Por otra parte, el servicio de 
camiones urbanos cada día resulta más 
insuficiente para transportar al total 
del estudiantado al centro de la ciudad, 
teniendo muchos jóvenes que recorrer 
caminando la enorme distancia exis¬ 
tente de la Ciudad Universitaria e ins¬ 
tituciones educativas aledahas al cen¬ 
tro de Tepic. 


Algunos abogados de esta lo¬ 
calidad fueron entrevistados por nues¬ 
tro reportero, pero se negaron a opinar 
sobre este tema, unos y otros dijeran 
que en el momento de su participación 
en la última sesión en que se aprobará 
el arancel darán a conocer sus in¬ 
quietudes. 

Por su parte al gim ag organiza¬ 
ciones de abogados, según se supo ex- 
traoficalmente solicitarán a La legi- 
latura más detalles sobre el asunto 
para poder solidarizarse o condenar la 


samorada. Puente de Parra, en la 
jurisdicción de Huaristemba; >' El 
Zapote, en el Ejido de San Juan 
Bautista en el Municipio de Rosa- 
morada, son los principales lugares 
beneficiados con la acción realizada 
durante 1977 por el Plan Presiden¬ 
cial “Benito Juárez" a cargo en 
Nayarildel ingeniero Marco Antonio 
Sala zar. 

Las actividades de construc¬ 
ción de pequeftos canales de irri¬ 
gación se han venido ejecutando con 
mano de obra de los campesinos y 
habitantes de los respectivos lu¬ 
gares en que se hacen, a fin de lo¬ 
grar que por este concepto se reten¬ 
ga en las comunidades dineros por 
concepto de sueldo* 
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costa que lograron beneficios perso¬ 
nales, pero no colectivos, prueba de ello 
es de que quien llega a Santiago, de in¬ 
mediato se da cuenta de su notable 
atraso urbanístico. 


instifKiún de Deposito Acorro y Fideicomiso T 

SIRVE A NAYARIT EN LA INDUSTRIA 
AGRICULTURA YGANADER1A. *** 

CON OFICINAS EN: ^ 


No obstante los 
teños propósitos de las 
bondades de la Se 
etana de Comercio, es 
dudable que los comer 
antes siguen cometien 
> innumerables abusos 


en contra del sufrido 
publico nayarita. 

Desde el mas modes 
♦o comerciante, hasta los 
grandes de auto servicio, 
cada día aumentan los 
precios de sus productos 


sin motivo que justifique 
las alzas desmedidas. 


autorizado. De estos 
casos, algunos poblados, 
como Francisco I. Ma¬ 
dero y zonas serranas, 
han reportado a EL OB 
SERVADOR, anomalías 
en el funcionamiento de 
las tiendas de la CO 
NASUPO 


Inclusive en las mis 
mas tiendas CONASUPO. 
los precios adquieren 
—en algunos establecí 
míenlos— cifras muy al 
♦as, fuera del precio 


turnan. 

EN LAS FOTOS 
LYDIA 


Carlos RIVERA 


A - La tesJeiad 
su mamá ^ 
Anidad Ramo 

Gracia 


• SE IMPONE LA DESPERRIZACION 
1 ATAQUE CRIMINAL A INSTITUCIONES EDU 
CATIVAS 

(■SERVICIO SOCIAL EN MANOS OFICIALES 
IEGOCIO MALO 


u entre 

amigónos de 
Pedemos ano' 
Nmos Mo 1 
Ramos. Ba 
Ora <1 ola. Pac 
Guióla. R; 
Medina, | 
Oenoa, Ulia 
muchos otros 


Basta hacer un recorrido por el centro de la 
ludad (Jardín Principal y Marcado Juan Escutia) 
aradarnos cuenta de la invasión de perros que esta 
^friendo nuestra capital. 

Recorra usted esa zona comercial y se encon¬ 
ará con varias decenas de estos canes que a leguas 
; ve que no tienen dueño y buscan su manutención 
olteando recipientes de basura, entrando a carm¬ 
enas, tiendas y restaurantes para lograr algo de 
amida, aunque muchas de las veces lo que reciben 
>n palos y heridas, como se puede comprobar en esa 
Oblación perruna que deambula en la zona. 

Hace varios años recordamos que Tepic se vio 
«vadido como ahora de un sinnúmero fuerte de perros 
ue obligó a las autoridades municipales a efectuar 
na campaña de desperrizacion y para el efecto facul- 
> a uno de sus empleados a quien apodaban "El 
,ucho"para que convertido en "ángel exterminador" 
'venenara a tanto can. 

Obvio es entenderlo que este empleado se hizo 
imoso y mientras unos lo aplaudían,otras, pues en su 
layoria eran mujeres, lo maldecían o cuando menos 
* malmodeaban. Claro que si por matar a un perro le 
onen "mata perros. Matar muchos, imagínese el 
tulo que se le dará 

Pero lo cierto es que la acción del "Cucho" fue 
tagnifica y la ciudad vivió por muchos años fuera del 
robiema y del peligro, pues era común ver a la Po- 
cia persiguiendo por las calles de la ciudad a perros 
tacados por "el mal 


.*.V 


.os preparaiú¿ 

a ceremonia ya se n¿j 
ido y los novios sigua 
endo felicitaciones as 
) Rebeca Patricia agrá 
3S artículos que le han oí 
do y que ser...! de g'ar 
d para el arreglo de w 
hogar ¡FELICIDADES 1 


que hacían que la muy res 
etable ciudadanía trepara a postes y ventanas para 
o ser atacados por el con hidrofobia. 

Recordamos que hubo un gran pensador que 
ijo que "Mientras mas conozco a los hombres, más , 
dmiro a los perros", pero después alguien parodian- 1 j 
o lo dijo: "Mientras mas conozca a los perros, más SJ 
dmiro al Cucho". 

Las actuales autoridades municipales deben 
ivestir un "ángel exterminador" de canes callejeros 


Patricia DommguM 


La confianza es la base de las 
w relaciones entre los hombres. 

Permite que germine 
la semilla de la comprensión. 
\ Gracias a la congruencia 
•"ti* lo <|»»»ÉBj¡QewJo que sfc Pee, 


•-* 






• • : a 


Mientras la empresa Teléfonos de México es 
vo en manos de capitalistas particulares, el servicio 
rnque con muy pocos adelantos estuvo al alcance del 
«eblo. pues el Gobierno se negaba a autorizar ele 
•cion de tarifas y en los cobros de instalador 

Aquellos felices días en que el servicio tele 
nico llegaba al hogar por mil pesos para pagarse en 
tonos de cien y cuotas de 16 y 20 pesos, se terminaron 
<ándo la empresa paso a ser de participación estatal 
El primer ataque fue elevar los impuestos 
derales a un 400 por ciento cargados al usuario, 
ego las módicas cuotas fueron suplidas por otras que 
• nvirtieron ese servicio popular en algo de lu |0 para 
rminar ahora pidiendo de cuatro a siete mil peses 
»r el derecho a conexión de un aparatito 

Antes, en que nuestra capital era chica el 
rvicio telefónico siendo necesario no lo era tanto 
''•ra que hemos crecido el telefono en el hogar es m 
spensable ¿pero, quien puede con las tarifas que 
imponen? y todavía hablan de que (untos lo ha 
mos mejor. Juntos, pe. ' no revueltos, mis niños. 


ACAPONETA 


IC — TECUAIA TUXPAN 

ico 8 Nle. Guanojuoto No. 7 Victoria No 129 

¡7 80. Tels: 3 01-17 

3. v 3 00 93 Tel: 3-08-77. 
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Desde el Primer Momento 
a los Antes Campeones 

equipo del Estado contra la beleccion de 
?retaro es el nuevo Sinaloa 

on nacional de ful La clas.f.cacion final 

Primera Fuerza cJel Campeonato 1977 de 

)na Llbre Primera Fuerza Libre 

s queretanos des celebrado en Colima. 

□n a los tri cam 

del Distrito Fe 
quienes quedaron 
Jos a un tercer 


se Impu 
del Fútbol 


Hoy |ueves sera el segundo partido de ínter 
cambio entre los equioos Caleteros de Tepic y los 
cañoneros de Arandas Jalisco.de la Liga Invernal de 
Béisbol del Noreste y la Liga Mexicana del Bapo, res 
pectivamenle Con los "lequileros vienen jugadores 
como /Miguel Angel Valdivia y Uzcanaa ambos lan 
zadores de contianza de los visitantes que en general 
cuentanconun equipo de mucho respeto y los locales 
habran de luchar denodadamente para obtener la his 
tona por el prestigio del circuito Frígido del Noroes 
te Muchos comentarios se han alzado desde que 
Martin Lizarraga anuncio que Tepic ha sido admitido 
como plaza de la Liga Mexicana del Pacilico 

Afirman que los directivos de los cinco clubes 
restantes de la Liga del Noroeste.seepondi an a que los 
cafeteros sean admitidos en el béisbol de la costa 
Ayer comose resuelven estas cosas que oíala no pasen 
cíe simples especulaciones .Anuncian la creación del 
Club Deportivo Articulo 123 dependiente de la Es 
cuela Secundaria del mismo nombre. Por principio de 
cuenta 


Colima, 3.— Distrito 
Federal, 4.— Baja Cali 
forma Norte, 5— Gue 
rrero y 6.- Zacatecas. 

Corno ya es del co 
nocimiento de los afi 
Clonados, Nayant se 
quedo en casa por un gol 
de diterencia con Baja 
Calilorma Norte, des 
pues de pasar con éxito 
las eliminatorias con 
Jalisco, Michoacan y 
Aguascalientes. 

El goleador indivi¬ 
dual fue Héctor Velasco, 


s están celebrando interesante torneo de bas 
quc'bol y ati man sus directivos que participaran en 
la próxima Campana del Fútbol de Aficionados con 
equipos Juvfc. ■> Juvenil Standar e Inter 

media para lo cual solicitaran anuti de la Aso 
ciacion de Fútbol del Estado, naturalmente. 

El presidente del Club Deportivo ' Articulo 
123' es Salvador Santana y el entrenador de los 
equipos sera Miguel Angel Casillas Barajas, futbolista 
activo del Club Catedráticos El profesor Pedro 
Galmdo Avila y el personal de la Jefatura de Edu 
cacion Física del Estado asi como el director de la 
Escuela de Atletismo, profesor José Angel Martínez 
Piafa, vienen colaborando entusiastamente con los 
cronistas deportivos en la organización del Primer 
Carnaval A+letico Nicolás Alvarez Ortega" a elec 
tuarxe el 19 d^ diciembre. Gracias a ellos., la orga¬ 
nización va muy avanzada y el evento podra realizar 
se con todo éxito Asi es como trabajan los profesores 
d-: Educación Física en pro del deporte nayarita 
Ennorabuena por esa actividad. 


DE TEPIC Buscan desde ahora su pase a las senes extra de 
tin de temporada, en la Liga Invernal de Béisbol del Noroeste. 

Salieron Algunos Jugadores del Equipo "Coras" 


los 3 
transí 
tensid, 

en 6S 
most'' 1 
todo l< 
L< 
hac & r 
con fre 
signif 1 
er sen 


Así Está la Liguilla de 
Primera División Amateur 

EQUIPOS JJ JG JE JP JF GC PUNI 


col» » «* No ' * 
i de 

Can y Brown 


;red /Miiamvo" 


canon 
Nací ot 
despuf 

espere 


Ba temeta 

Club Deportivo Tepic, 13 Zona Mili lar 
A C., en vista de la mala Ejido 
racha que ha acom Mololoa 

panado al equipo en sus 
ultimas confrontaciones, 
en vez de encerrarse en 
un circulo de lamenta 
ciones, adoptando rne 
didas desesperadas, es 
tas actuando positiva 
mente buscando solu 
ciones por los medios 
mas adecuados. Confir 
marón su confianza en 
que inanana viernes los 
Coras saldrán del 
bache cuando se entren 
ten en esta capital a los 
Arroceros del Cuautla 
a las 20 30 horas en el Es 
tadio Olímpico. 


Ayer fuimos infor 
mados por los directivos 
del Club Deporhvo Tepic 
A C de la Segunda Di 
visión, señor Francisco 


García Martínez, pre¬ 
sidente y el licenciado 
Ricardo León Rodríguez, 
secretario dt Finanzas, 
que la salida de los ju 
gadores Cesar Becerra, 
Oscar Camarena. Alberto 
Aguilera y Antonio 
Tola Lara, sera su¬ 
plida con nuevos elemen 
ios del sector amateur 

Es mas —afirma 
ron— la salida de algunos 
elemen los de los men 
Clonados esta condi¬ 
cionada a volverlos a 
llamar cuando mejoren 
en su condición de luego 
Corno caso especial men 
donaron el de Oscar 
Camarería, que se en 
cuenira lesionado de una 
pierna y tiene opcion a 
volver al conjunto tan 
luego como se reporte 
h¿lfe para jugar en una 


calegona tan difícil como 
es la Segunda División 
Profesional 

Alionaron que serán 
llamados nuevos elemen 
tos como Anselmo 
Chemo - Zavala, Gilber 
to Oscar Casillas 8a 
raías, un defen;,a y dos 
arqueros que ya tiene 
apalabrados el entre¬ 
nador señor Luis Luna. 

Hay otros amateurs 
en cartera que serán m 
vitados a ingresar al 
equipo Cora" tan luego 
como terminen los cam 
peonatos de la Liga Ju 
veml Especial y la 
Primera División 
Amateur Desde luego de 
acuerdo con los equipos a 
que pertenecen y la 
Asociación de Fútbol de 
Nayan | 

Los directivos del 


granos en Tíqutll 


tes ?9 Miércoles 50 d-: 
jueves rVi€rne>?de 


Toiales 


Qcfcer’ dí* Ntro *n 


RESULTADOS ANTERIORES. 

Primera Jornada Epdo I 
Batameta 3, Mololoa 2. 

SEGUNDA JORNADA 
Militar l 

Mololoa 2, Ejido 2. 

JUEGOS PARA HOY EN EL ESTADIO 

OLIMPICO 

13 Zona Militar Vs. Mololoa las 13 30 hor 
Bátemela Vs. Ejido a las 15 15 
NOTA Encasode empate en et primer lug 
habra nueva programación el próximo dommqo er 
Estadio Olímpico 


13 Zona Militai 


•foran:* en Taquilla 


Batemeta 1, 13 Zi 


Hay cuatro equipos 
programados para par 
ticipar en las rondas 
finales del Torneo de 
Copa del Fútbol Juvenil 
Especial. 

Los conjuntos que 
ganaron por méritos 
propios el honor de dis 
putar el codiciado tazón 
son los siguientes 

Valdez, Autobuses 
Ro|OS. Instituto Tecno¬ 
lógico Regional de Tepic 
y los Rojinegros del Ras¬ 
tro. 

Al Instituto Tecno¬ 
lógico Regional de Tepic 
se le amontono el 
quehacer Mañana habra 
de entrentarse al equipo 
Ejido en la final de Liga 
de esa categoría y el 
dommgo habra de en¬ 
frentarse a Rastro para 
buscar el pase a la final 
Esto quiere decir que en 
el ITRT se esta praeli 
cando buen fútbol desde 
que Benjamín Tavva" 
Medina tomo las riendas 


del equipo. 

La programación de 
la ronda de Imales en la 
Liga de Fútbol Juvenil 
Especial, es la siguiente 

Valdez Vs. Autobuses 
Reíos a las 15 30 horas 
hoy |ueves en el Campo 
del Ejido. 

Instituto Tecnolo 
gico Regional de Tepic 
Vs. Rastro, el próximo 


domingo a las 1 5 15 horas 
en la misma cancha del 
Club E i ido. 

Vemos entre los ti 
na listas, de ¡a Juvenil Es 
pecial al Deportivo Val 
dez. que llego lambien a 
la final de Intermedia 
conquistando el titulo 
trente a Puga y en slan 
dar, cayendo en la final 
contra el León 


1 4»? Dioem&r? 
^Qjin Cor aero y Pdtnctd 


Aden»}*, 
>i*ti lo en 


Serán los equipos de 
fútbol de la Categoría 
Juvenil Especial re 
presentan vos del Club 
Ejido /el Tecnológico 
Regional de Tepic 
quienes cubran el partido 
preliminar del Estadio 
Olímpico el viernes 
próximo en que los 
Coras del Deportivo 


repic se enl|rentararfa los 
ari oceros del CuauJia 
den ir o de la Segunda 
División Profesional, fl 1 
Ejido y el Instituto 
Regional de Tepi^se dt¿ 
pularan el campeonato 
dt* Liga de la Categoría 
Juvenil Especial, que es 
una de las vías de ascenso 
a la Primero División, lo 


que busca afanusumenle 
el equipo del ITRT di¬ 
rigido por Benjamín 

layva' Medina. 

El partid!» 

i' f u1o T etnológico Re¬ 
gional dp Tepic habra de 
efectuarse a las 18 15 
horas y el estelar enfre 
los Coras y el Cuautla, 
a las 20 JO horas en una 
Iornada que se pr esenta 
sumamente interesante. 

La semana anterior 
se inicio la liguilla de 
Campeonato Juvenil Es 
pecial ele Fútbol. En la 
primera ronda, E|ido 
gano a la Escuela Su* 
IDerior de Agricultura en 
serie de penales por 4 
goles a l y eí Instituto 
Tecnológico Regional de 
Tepic venció en discutido 
encuentro a los verdes de 
León por 2 goles a í 
Hubo cerrada pelea en la 


canina y póster nórmente 
los de panialun largo dis 
cuiieronel resultadoen la 


alííco que el mar 


codo 


electivo era el 
registrado en la cancha. 
Es decir, que el ITRT 
gano a León 2a). 


Para el partido 
Ejido ITRT la Liga hace 
estas indicaciones: No 
podr an j ugar en los 
equijjos mas de tres 
menores (refuerzos de la 
s tanda r) y quedan 
anuladas ¡as protestas 
En caso de empate se 
tiraran series de penales 
basta que surja un friun 
lador. Es decir, que el 
preliminar del viernes, 
sera a morir" como se 
dice deportivamente, por 
ser final de la Liga Es 
peual 


btLteLtUN Uh bAMJUc T BOL de la sección 49 del SNTE que tan brillan! 
parí icipadon tuvo en los Juegos Magisteriales 1977 a nivel estatal. 


ti bayern suma 12 
puntos en 16 juegos, 
nueve menos que los li 
deres Colonia 


«revista por una emisora 
de Cal/ lo o ten di o verbal 
mente y lo calumnio al 
igual que a su colega Es¬ 
cudar 


ci delantero Rubén 
Cauu, autor uel Qul que 
d»o h.j ; i fJ vioona a Es 
R^na Subre Yugoslavia 
P • 1 P a clasiticacion 

para e Campeona lo 
Mundial de 1976, nació en 
tí Argentina poro es 
na’ur aligado español y 
< n. j » ji integra ei Selec 
ciunado Nocional de es’r 

j-»d i * 

Duran e su reciente 
's 11 u d espar«a el director 
teo 11 cu de Id Selección 
Arg< niri. Cesar Meno! 

T| di| j que deseaba ot 
'• 1 " • 01 p( rrrw so pai a in 
ciuif en su equipo a dos 
jugodur* argentinos que 
ac 1 uur> aquí El deIar*iter o 
Kempes / el mediocam 
pi s a Wolif Pero no men 
C'Ono a Cano, presumí 
bhmen te por ber es le 
c 1110 ct d* • nacionalidad e r 

pd f lOla 


Ramiro Elias 1 Compos 
tela, primera base An 
ton 1 o Br iones ( Tepic ) 
segunda base. Alex 
Trevmo (Vallarla) ter 
cera base. Joel Perez 
1 Vallar la ) 3a. base 1 Juan 
Arvtzu, Compóstela ) 

Parador en cono 
liri mu Valenzuela iCom 
pus lela ufility Outliel* 
der b Juan Mar 1 me/ 

1 Com pos te la ) R a y 
Ma tina ( Tep ic ), R a y 
mundo forres (Vallarla) 
Wenceslao González 

t Tepic ) Mane jador 
Benjamín Cerda v Vallar 
ia coa en Cesar Gutie 
rrez Tepic). 

Seloccion Nur it* raí 
chti El» azar Br iones 
\ reeuala) y Enrique 
Ai « egum 1 Santiago) 

Pi 'CMer s Alejandro 

Compoy y Ral del Her 


1 Santiago) He» 
¿ y Antonio Ce 


La Liga Invernal de 
Béisbol del Noroeste y los 
cronistas deportivos han 
venhcadoel primer com¬ 
puto de los votos emitidos 
por los aficionados para 
Seleccionar a los |uga 
dores que integraran las 
selecciones Sur y Norte 
para el juego de estrellas 
del pf oximo 12 de diciem 
bre en esta capí tal 

El primer compulo 
1 a vu< ec 10 estelarmente a 
ios siguientes jugadores y 
manei adores Selección 
Sur. — Catchers — José 
Mana Hernández (Va¬ 
llaría) y Luis Peralta 
(Tojjicj Pdchers Ai turo 
González y Carlos Valen 
zuela (Tepic), Rolando 
Menendez y Ricardo 
Byrun Quiroz (Compos 
lela) Guillermo Ou 
tierrez / Ramón Villegas 
t Vallarla .— Inf ielder 


van i 1 uxpan ) t nr k 
leed * y Guillermo Se 
i I ec uaia ) Inhlde 

Manuel Parra iSaniia 
la base Salvador H 
1 «nudez 1 Tecuala ) 1 
1 id 1 >1 en LO* ?ü Oswa 
Cnn vdi m ( banhac 
segunda base Jo^e 
Je sus Pineda <Tuxpo 
paradui en corlo Altre 
Ram 1 » es i Tecuala ) h 
cei a base Enriq 
Ag u 11 a 1 iTuxpaniutilii 
Robe» »u Zamora terce 
Oci^e ( Tecuala). 

Ourí lelders Elpic 
Osuna Tf.ixpan. Riqobt 
• • Vmeia ( Sanhagu) 
V iIül criar F 1 g u erC 
I u > pan ) Man? ¡ador L 
luiis Gallina Pene 
San lagoi coacn Be 
Ha 1 a f j x ^ T e c u a I a ) 


CALI, Colombia, 30 ( AP) 
El guardavallas ar 
gniimo Carlos Alejandro 
Leune lúe denunciado por 
calumnia y densa verbal 
por los comentaristas 
r a d 1 a I e s 

Oscar Rentería y 
Mano Alfonso Escobar, 
d». la cadena Caracul, 
P< tseniaron la denuncia 
P'.nai / anunciaron que 
su abogado buscara que 
la Cancillería e a puI sl de 1 
pai a Leo til 


Hoy jueves a partir 
de las 13.30 horas con 
tmuara la Liquida de 
Fútbol Amateur de la 
Primera División en la 
que los cuatro mejores 
•-•quipos de esta Liga se 
disputan el titulo 1976 
1977 de le División Mayor 
del I u I bol na ya rita 

Estos son Mololoa. 
Bátemela, 13 a. Zona 
Vu litar y E | idu. 

Actualmente y con 
hnm a lo resultados 
1( .ji diado an k-fior n >en 
1 • q u i p o de lo 

Coi < 11 1 11 o * ’ del Bale 
n 1 ... i,. na 1 • 1 1 > on 1 u I *d <-1 
invu i«> d* la L 1 g 1 j»!Ia i_on 
' jjijni't , cguido por la 
1 , 1 • -1 va ¿un.j Mil dar y 

b | • rJt» CJ'J.; 11* * v. ui d( • \j{j 11 

1,1 C cldc» u fu. y \j 1 i ' I h 1 1 1 u 
r l Mol*»loa C|t>. ri- jjiM 
d». I u .nidalJ- / arnpana 
“«o sup- 1 1 1 cíl r en l(jdu 
Car r»jJ( oim!u d* 1(1 
1 »".*/. 1 La 1 e m i i it .it ijr 
1 "I vi ln J» 'f f I.JÍ la S II» Oí ci 

• n I. * 1 »t > •; 1 1 1 pi omuc 1 on 
L «i pi og 1 ¿irna <11 un 

par i I Tu, in • i E I. fdiO 

ni 1 • j.»-cu la siuuiHiih. 


Dn ha programación, de 
sei necesaria se elec 
luara el próximo dornin 
gu en el Estadio Olim 

pico 

No hay nada escrito 
un lurno al ganador de la 
liguilla y el titulo de la 
Primera División 
Amateur de Fútbol. Solo 
afirma m os que los 
equijxjs que disputan el 
b’ulu habran de buscar la 
victoria, si no quieren 

queda i se al final de la en 

cuesta 


Zona Militar Vs Mololoa 
15 J5 horas Bate 
meta Vs. E|ido 

P 01 acuerdo de la 
Asociación Estala! de 
Fútbol que preside Ar 
luru Mondragon Gon/alez 
/ de la Liga de Primera 
División que encabe; a 
Juan Valdez Sr inlonna 
quf. en caso de empale en 
el primer lugar* d«- la 
Liguilla se hara nueva 
progr amacion en el Es 
Lidio a la hora que de ter 
m me la Asociación 


e/ guardavallas 
1 ng Club liego a 
• a a \jr incipios de 
10 y actual men le 
cor no ¡111 jIa i d* I 
depor 1 1 vo Cali 
os mas importan 

país. 


MUiJiCH JO 


E cobt • 1 
'.411 n pa na 

-oh n cu lor 

1 d o r Bita r 


tn e hgro a*, muer 
l ei ba , • 1 11 Munich bi 
sa n tuda eos *¿1 reí Ut 
para su /.agn, i a mas 
gu!» 'ida ci ( < of'r'ipeuri«s 11 . 
d». que • fu» F r 0 > 1 / 
b'.' 1 r i. 1 tbá'Jc 1 


Volkswagen iv > 1 Sedan 


Tepic Nay., jueves a 1 de diciembre de 19 7/ 


KF.VPoNSABLE LA SIs( ( ION I>f lll.POHTES 

Sh. ALBEHTO CASILLAS LARIOS 


i-» 1 - 1 .i Ccimpi.t 

d» Zd| j*. / durar 
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•pie. Hay./ jueves a 1 de diciembre de 197 7 


Inglaterra en 1966. 

La victoria de Es 
paña hoy es considerada 
por la afición como un 
desquite sobre Yugos- 
* av »a, cuyo equipo fue el 
que cerro la puerta a los 
españoles para clasifi 
carse en el ultimo Mun 
dial en Alemania. 

En partido de desem¬ 
pate jugado en Francfort 
en 1973 Yugoslavia venció 
a España 1-0 y fue la 
Selección Yugoslava la 
que paso a la fase fmai 

El principal y casi 
único tema del d*a eni Es 
paña hoy fue el fútbol y su 
Selección Nacional. 

En la mayoría de los 
Sitios no se hablaba de 
otra cosa que de la vic¬ 
toria de España y su 
clasificación para Argén 
tina. 

Antonio Sánchez, 
camarero, dijo: "Ya era 
hora de que España es 
tuviera en una fase final 
de un Mundial. Hemos es 
fado esperando este 
momento durante doce 
anos y ahora los aficio 
nados al fútbol estamos 
de enhorabuena. Si Es 
pana juega en la Argén 
tina con el mismo en 
tusiasmo y corazón que lo 
hizo hoy podremos llegar 
muy lejos." 

Angel García López, 


MADRID, 30 (AP) 
Los aficionados es 
notes recibieron hoy 
i enorme jubilo, en- 
.íasmoy alegría la vic¬ 
ia de la Selección 
cional de Fútbol hoy 
Belgrado que la cía 
ica para la fase final 
Campeonato Mundial 
año próximo en la Ar 
itina. 

España 


permiso de sus jefes para 
deiar sus ocupaciones 
durante el partido para 
no perderse sus detalles 

Bares, cafeterías y 
otros centros públicos se 
encontraban llenos de 
publico que seguían con 
atención las incidencias 
del encuentro. 

Todo fue calma, es¬ 
peranza y silencio hasta 
el momento en que el ar¬ 
gentino nacionalizado es 
pañol Rubén Cano anoto 
el gol de España Des 
pues todo fue jolgorio 
alegría y emoción de los 
aficionados que volvieron 
a llenar las calles de la 
ciudad a pesar de la in 
tensa lluvia. 

Al finalizar el partido 
los atascamientos del 
transito tuvieron mas in¬ 
tensidad que antes, pero 
en esta ocasión nadie 
mostro mal humor, sino 
todo lo contrario. 

Los conductores 
hacían tocar sus bocinas 
con tres golpes cortos que 
significaban "Es pa ña ' 
en señal de la alegría por 
la victoria y la clasifi 
cacion de la Selección 
Nacional para el Mundial 
después de doce años de 
espera. 

La ultima vez que 
España |ugo una fase 
final de un Mundial fue en 


Selección no defraude ni 
a los argentinos ni a los 
muchos españoles que 
residen allí . 

Los que también es 
taran contentos serán los 
lugadores de la Selección 
Nacional. La Federación 
les ha ofrecido como 
recompensa por su 
clasificación nada menos 
que unos 20,000 dolares a 
cada uno. 

Ahora, con España, 
por fin ya clasificada, las 
competiciones de Liga y 
Copa se |ugaran, em¬ 
pezando este próximo 
mes de diciembre, los 
domingos y miércoles de 
cada semana, con el fin 
de que la temporada fut¬ 
bolística termine dos 
meses antes de lo previs¬ 
to. 

La temporada es 
pañola. que debería ter¬ 
minar en los últimos días 
de junio, concluirá ahora 
a fines de abril, para que 
la Selección pueda estar 


barrendero, estaba muy 
emocionado por la vic 
tona de España, y co 
mentó: "Soy un gran 
aficionado al fútbol y hoy 
me encuentro muy feliz 
por la victoria del equipo 
de todos los españoles. 
Hemos sufrido mucho 
durante los dos pasados 
mundiales, pero ahora ha 
llegado nuestra hora y 
todos estamos muy con¬ 
tentos y confiados en que 
España podra hacer un 
buen papel en la Argen¬ 
tina." 

Pedro Muñoz, taxis¬ 
ta, dijo: "Los españoles 
estamos todos muy con 
tentos por la clasificación 
del equipo español, pero 
creo que nuestros her 
manos argentinos tam¬ 
bién lo estarán. Creo que 
para Argentina habra 
sido también una gran 
alegría el que España se 
haya clasificado para su 
Mundial Ahora lo que 
hace falta es que nuestra 


en Argentina en mayo 

Esta clasificación 
costara a la Federación 
Española una perdida 
económica calculada en 
cerca de 1.000 millones de 
peseta (unos 12 millones 
de dolares) en concepto 
de las recaudaciones de 
las apuestas futbolista 
cas. 

La Federación re 
cauda todas las semanas 
unos 200 millones de pe 
setas iccrca de 2.5 mi¬ 
llones de dolares) por las 
apuestas, cosa que ahora 
deiara de recibir. 

También los clubes 
españoles tendrán per¬ 
didas económicas, pues el 
publico ira menos al fut 
bol los días de entre se 
mana. 

Para ello la Fede 
ración tiene en estudio un 
torneo que pudiera resar¬ 
cir en parte a los clubes 
españoles. 

Pero eso tendrá que 
esperar y hoy el jubilo de 
los aficionados, tutbolis 
tas y dirigentes es ver 
daderamente qrande. 


venció a 
goslavia 1-0 en el tras- 
■wJental encuentro por 
3 plaza en la rueda 
al del mundial de 1978. 

Las calles se vieron 
nidesiertas durante el 
mpodel encuentro, que 
• transmitido por radio 
elevisado en directo al 
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Centenares de miles 
trabajadores tuvieron 


AIRE ACONDICIONADO 
1 j DE NAYARIT I || 

Mina No. 74 TEL I 

u 2-56-95 TEPIC, NAYARIT. JJ 


Miércoles 30 de Nov. y 
veves i de Oic 

lennifer Gan y Judy Brown 


Además 

Tred Wilhamson. en 


Morar los en T a q yjHj) 


ANIVERSARIO 


hartes, 79. Miércoles 30 de 
lov. Jueves l y Viernes 2 de 
Oic 

Roberf de Miro en 


BELGRADO, 30 (AP) 
Víctor Korchnoi, 
gran maestro soviético 
exiliado, y Boris Spassky, 
gran maestro soviético 
residente en Francia, 
hicieron tablas hoy en la 
quinta partida de su sene 
final del Torneo Candi¬ 
datura del Campeonato 
Mundial de Ajedrez. 

Korchnoi aventaja 
ahora a su rival por 3, 5 a 
1,5 puntos. 

El ganador de la 


sene de 20 partidas sera 
el jugador que obtenga 
primeramente 8,5 puntos. 
El ano entrante, podra 
enfrentar 


GUSTA SWIPE ME GUSTA 


al actual cam¬ 
peón mundial Anatoly 
Korpov por el título. 

Inicialmente, ambos 
lugadores parecían 
haber decidido aplazar la 
partida, pero luego con¬ 
tinuaron y accedieron a 
declarar tablas. 

La próxima partida, 
sexta de la serie, se ju 
gara el viernes. 

Korchnoi, que jugo 
con las blancas, aplico 
nuevamente una aper 
tura inglesa, la misma 
que utilizoen las partidas 
primera y tercera, cuan 
do |ugo con las blancas. 


iloloa 2. 

NADA Balemeta ], 13 

3 2. 

HOY EN EL ESTADIO 
IMPIC0 

Vs. Mololoa las 13:30 h 
: j ido a las 15 15 
de empale en e! primer ii 
•on el próximo domingo 


ME 

GUSTA 


HOME CARE 
DE MEXICO 


Horario* en Taquilla 


Miércoles 30. de N0 v. ) 
ueves l de Oic 

árbara Bouchot, Ugo Tog 


MUI y Montea Vitti, en 

Pato a la Naranja 

Además 

La Prima Siciliana' 

Horarios en Taquilla 


VENDEDORES 

Para el Estado de Nayarit 

INTERESADOS PRESENTARSE CON 
GRACIELA NAVARRETE 0E NAVARRO EN 

Ceiba y Amapa No. 15 Tel. 2-03-64 
Colonia Versalles Tepic, Nayaril 


CON SUS AMIGOS, LOS PROFESIONALES DE FORD 


SE VENDE 
CASA 


en Esta Ciudad de 
Tepic, Colonia San 

Juan. Cons trucción 
de Primera. Sala 
Comedor, Tres 

Recámaras, Todos 

con Ja 


AV. MEXICO e INSURGENTES TEL. 2-22-54 


Jueves l de Diciembre. 

saquín Cordero y Patricia 
onda, «R - — - - 


Se Vende Casa Habita 
cion con ( ocal Comercial 
en Avenida México 
Numero 181 Sur. Infor- 


Ademát 

iberfad limar quo 
JSeliVo. t m 


Tractores, Implementos y Camiones 

Surtido Completo de Refacciones 
Sffvtcio Mecánico. 


Servicios 

rdin y Cochera. 

Facilidades de Paqo 
Informan Teléfono 


s visno awadiMs visno 


Ganga, Vendo Semi-- 
nueva. Estufa, Lavadora, 
Refrigerador Aproveche 
Oferta. Tcefono 2-30-89. 


*** y 4 4 SU HOTEL * ¥ + ¥ + 

FRAY JUNIPERO SERRA 

. Presenta a las Encantadoras * 


Electrolux en Nayarit 


Telefono 2-00-55 Pedraza 
118 Poniente, Tepic. 

Hugo Mendoza Mendoza. 
Representante. 


SOLICITAN 


Dragas en Buen Es 
fado, de 1.5 a 2.0YD 3 
Para Trabajo en 
Oaxaca Varios Meses 
de Arrendamiento. 


19 del SNTE que 
ivel estatat 


Vendo Automóvil 
Datsun 1968, Verlo Sauce 
Número 242 Colonia San 
Juan. Horas Hábiles. 


¡¡MERCOLES 30 GRAN DEBUT 3 ! 

Miércoles, loeves. * Dos Variedades Dianas: ★ 
* Viernes , Sabado * 11 *■ m » 1 de la manana * 

Reservacones ^ tetetonci 2 ?U SI m 

Acompañadas por el Conpinto Musical de DAVID Y SU COMBO 


Se Vende Casa Ha¬ 
bitación, por la Calle 
Hidalgo Entre Ures y P. 
Sánchez. Informan: Telé¬ 
fono 2 35-6 2. 


Com umearse 
Telefono 2-12-31 


¡ y AnlomO 
fy.pani í r 

Ou , He rP1 - 

i San? 


OLKSWAGEN 


INFORMA 


MOTOR 

$ 14 . 600.00 


A los Aspirantes a Cursar las Carreras de: 

Nivel Técnico 

Técnicos Industriales Técnicos en Ciencias Sociales y Administrativas 
Topografía Contabilidad 

Nivel Licenciatura: 

Ingeniería Bioquímica 

Licenciado en Relaciones Comerciales 

Antecedentes Académicos Para Cada Especialidad: 

Técnicos: 

Secundaria o Equivalente. 

Ingeniería Bioquímica: 

Bachillerato en Ciencias Químico Biológicas o Equivalente 
Bachilléralo en Ciencias Físico Matemáticas o Equivalente 
Licenciado en Relaciones Comerciales: 

Bachillerato en Ciencias Sociales y Administran vas o Equivalente 

Requisitos Para Entrega de Pichas Para Examen de Selección 

1 Fotografías Tamaño Credencial, 3 4 de Perfil 

Constancia de T ermmacion de Estudios 

Fechas de Actividades 

S i 6 d** Diciembre Entrega de Fichas 

3 y 9 de Diciembre Examen de Selección 

Vj í de Enero - Orientación Nuevo Ingreso 

3 y 4 de Febrero Inscripción Nuevo Ingreso 

Atentamente 

La Dirección 

Tepic Na/ant. Diciembre » de 19*7 


Canal 


Local el 4 


Con Garantía de 30 Día* 
•in Límite de Kilometraje 
Incluyendo Instalación 
Lubricantes e Impuestos 


3 00 FUTBOL AMERICANO 
PROFESIONAL 

6 00 MEXICO DESCONOCIDO 
6 30 EL PRINCIPE Y EL MEN¬ 
DIGO 

' 30 MAR IA 

«30 EL SHOW DE LOS MUPPET 
9 00 FUTBOL SOCCE R 
i 00 NOTITRECE 
1 05 PELICULA 


more, reg 


AUTOMOTRIZ DE NAYARIT, S.A 
INSURGENTES Y SAUCE. TEL. 2-23-82 


Mustang II 


Plasencia Motors de Nayarit, S. A 




UNICOS CON 
MOTOR DIESEL 

DE LA MISMA MARCA 

DELE MAS VIDA A SU UNIDAD 
USANDO REFACCIONES GENUINAS 
INSURGENTES Y ALAMO TELEFONO 2-29-10 TEPIC, NAYARIT 
CARR. PENAS-TUXPAN KM. 7 TELEFONO 2-02-16 TUXPAN, NAYARIT 


TEPIC 


JOHN DEERE 

























































































































































































































































































Antier a las doce 
horas por la Calzada H 
Colegio Militar, trente al 
Motel La Loma" fue 
atropellado y lesionado el 
nino que intentaba cruzar 
la calle de la acera orlen 
te a la pumente, que se 
llama Lazaroi David 
Navarro Ramírez, ve 
ciño de la Colonia Elec 
Iricistas, h 11 o de Miguel 
Navarro y de Mana 
Ram irez 

El vehículo que 
a IropelIo al pequeño 
Lazaro, no tue identifi 
cado, pues su conduclor 


lo tripulaba con exceso de 
velocidad, ya que de|o 
huellas de su trenada, 
como de quince metros, 
pero no pudo evi tar el ac 
cidente, golpeándo al 
chamaco y dejándolo 
abandonado continuando 
su carrera para evitar 
ser reconocido y en prm 
apio lo consiguió, aunque 
ya Transito racabo al 
gunos dalos que con 
duciran a la localización 
y detención del respon 
sable, que sera consig 
nado al Ministerio Pu¬ 
blico como es procedente. 


dueños de tienda deben 
de dejar vigilanle cuando 
se vayan a comer para 
evitar estos atracos y 
como esta también a unos 
metros del banco CO 
AAERMEX que lúe asal 
tado recientemente por 
talla de vigilancia, es 
necesario que se vaya 
pensando ya seriamente 
en integrar un cuerpo de 
Policía bancario y . co 
mercial, porque de otra 
manera parece que esta 
saliendoles caro esta fal¬ 
la de previsión 


que era laar on pues se 
supo que algunas gentes 
que pasaban por ahí lo 
vieron cuando salió, sien 
do un |Oven como de vein 
tic meo anos, pero como lo 
hizo tan tranquilo" pen 
saron que era algún em¬ 
pinado de confianza sien 
do hasta que (lego el 
dueño cuando vio que la 
cer i adura estaba forzada 
y que tallaba ese dinero, 
haciendo la denuncia res 
pectiva entrando en ac 
aon la Policía 

Debe hacerse constar 
que ese negocio esta a 
media cuadra de la Plaza 
Principal y que hace poco 
por ese lugar hubo otro 
robo en la Odalisca que 
hasta la lecha no se ha 
sabido si los ladrones 
fueron o no capturados o 
eslo quedo sin deseen 
lace 

Se comento que los 


Ayer por la mañana 

la Policía Judicial del Es¬ 
tado informo haber cap 

turado en el vecino po 
blado de "El Gringo" de 
este Municipio al chofer 
Lino Celis Jáuregui, que 
luntamerife con Angel 
Martínez Ríos y otro 
compañero aun no lo 
calizado, pero ya ¡den 
lificado por las aufori 
dades policiacas, hirieron 
gravemente al agente de 


la Policía Judicial, José 
Manuel Chávez, patean 
dolo y luego golpeándole 
la cara contra el suelo, al 
grado de que está a punto 
de perder un ojo, el cual 
se encuentra encamado 
en la Clínica del ISSSTE y 
los médicos hacen lo 
posible por savarle este 
organo visual 


Martínez se enconti 
en estado de ebrieda 
el cruzamiento de 
calles de Zaragoz. 
Durango disparando 
pistola, cuando pasó 
ca el citado agenti 
desramo, pero en la t 
ca salió lesionado po 
a poco llegaron Lino 
otro compañero, qui 
golpearon al agenl 
quitaron la pistola, 
antes este disparo s 
ellos, pegándole un 
en una pierna al ci 
Angel Martínez, que 
do lesionado por lo 
pudo ser detenido cu» 
llegaron los agentes 
capturaron, y no así c 
compañeros que a b 
de un automóvil se 
garon con rumbo 
conocido hasta que 
se logro localizar a 
que ya está con 
plenamente y será 
signado. 

En cuanto al ta> 
Martínez Ríos, que 
hospitalizado una vez 
se recupere será tam 
enviado a la Pen 
ciaría para que respr 
del hecho cometido y 
al parecer el mi 
propicio, de acuerdo 
los informes que 
dieron en las esferas 
pectivas. 


do sus atracos a centr icas 
y conocidas negocia 
cienes como sucedió ayer 
por la tarde en Iré dos y 
♦ res. cuando cierran para 
irse a comer propie'arios 
y empleados para re 
gresar a las quince trein 
la y remiciar su des 
pacho al publico con la 
tienda de ropa llamada 
La Primavera cuyo 
dueño es Armando 
Agumre que dio cuenta 
que en ese lapso había 
sido visitado por los la 
drones que forzaron la 
cerradura y entraron 
para llevarse ocho mil 
pesos en electivo que 
había en la caía, para 
luego sale -' con aplomo, 
abandonar 1 = n^oooacion 
para no do 


Sobre los hechos, in 
formaron que el taxista 


El sub director de la 
Policía Judicial Ernesto 
Crespi Gallardo, informo 
ayer sobre las aprehen 
siones que los retenes de 
dicho cuerpo disemi 
nados en el Estado lo 
graron y cuya lista es la 
siguiente 

En esta capital se 
hicieron varias capturas 
y en primer lugar esta 
Roberto Olivarria por el 
delito de robo en bienes 
de José Cruz Briceño 
También en esta capí tal a 
Mana Luisa Uribe Gar 
cía por el delito de le 


siones inferidas al menor 
Gilberto Manuel Gu 
tierrez. Siguiendo aquí se 
detuvo a Manos Flores 
por los delitos de rapto y 
estupro Y para terminar 
con los detenidos en esta 
capital, a Reynaldo 
Modeles Esparza, por el 
delito de abandono de 
familia en perjuicio de 
Mana Rosa Ibarra. 

En Ahuacatlan se 
detuvo a L u i s • Tapia 
Agudar, por lesionar a 
Anlomo Ramírez Men 
dez Los capturados 
fueron puestos ya a dis¬ 
posición de las autori 
dades j udicia les que 
requirieron la medida, 
emanada esta de los 
procesos correspondien 
tes 


lepic, estuvieron antes 
de ayer en nuestra redar 
:ion para comunicarnos 
un hecho que consideran 
a todas luces "gusto, 
cometido en agravio de 
un indefenso anciano de 
cerca de 70 anos de edad 
Je nombre Dionisio 
Rodríguez Ledezma. 
vecino de ese lugar de 
casi toda la vida por lo 
que es ampliamente 
conocido en sus actos, 
moral y honradez 

A este vecino por 
odios, otro lugareño ,1o 
acuso de daños y per- 
luicios cometidos en su 
contra, pero realizados 
por un perro propiedad 
del acusado a quien se le 
carga el "horroroso 
delito de haberse cprmdo 
21 chivos propiedad del 
acusador 

Esta acusación in 
lantil desgraciadamente libertad con el clasico 
surho electos ente las usted dispense" a este 
autoridades |udioales anciano victima del odio 
que dictaron la orden d de guien engaño a las 
aprehencion contra el an autoridades que deberán 
ciano, misma que tue devolver su acción por la 
cumplida por la Policía difamación que se hizo en 
Judicial que aloio a este contra de un ciudadano 
en la Penilenciaria del que siempre ha sido res 
Estado peluoso con todos los de 

Toda la comunidad su vecindad. 


Vecinos de la Co 
munidad Epdal Plata 
nitos, del Municipio de 


obogo por la honradez y 
moral de don Dionisio, 
nos di|eron los vecinos, 
pero desgraciadamente 
pudo mas la intanlil 
denuncia, ya que sola 
mente alguien con mi 
rumos conocimientos de 
lo que son los animales 
puede creer que un perro 
haya devorado 21 chivos 
adul tos. 

Pero lo peor del caso 
que un chamaco que fue a 
corlar lena al cerro se en 
contro con los animales 
causa de la acusación, 
pastando tranquilamente 
en aquel lugar, por lo que 
vino y lo comunico a ¡as 
autoridades para que 
acudieran a dar te y 
recoger los. 


zas Armadas de Hon¬ 
duras 

Martínez Silva, de 
profesión economista y 
graduado de la Uní ver 
sidad Norieamericana de 
Harvard, asumió en 1974 
la dirección de La Pren 

Sel 

En un míenlo por 
lograr su libertad, la 
Sociedad Intei americana 


de Prensa (SIP) solicito 
reo en temen te ex pl i 

cae iones sobre su captura 
al Gobierno Hondureno 
El propio Melgar 
Castro coniesto el men 
saie y di |o que Martínez 
Silva eslaba en pasión no 
por su condición de pe 
nodisfa. sino por la 
acusación de conspirar 
contra el Estado 


TEGUCIGALPA, (API 

El duector asociado 
del diario La Prensa 
de San Pedro Sula, 
Práxedes Martínez Silva, 
fue hospitalizado el do 
mingo tras s-uti ir un des 
mayo en la Peninten 
ciaría Central, donde 
permanece desde el 24 de 
octubre acusado de par 
ticipar en un complot 
para derrocar al Gobier 
no del general Juan Al 
heno Melgar Castro 

Su medico, Sergio 
Murillo Elvir, dijo que el 
estado del paciente es 
delicado y que si hu¬ 
biera continuado encar¬ 
celado cor ta el peligro 
de monr 

Añadió que el pri 
sionero padece de tuertes 
dolores de cabeza y que 
su estado de salud em 
pezoa agravarse desde el 
viernes pasado 

El domingo sufrió 
un desmayo en su celda y 
al caer se golpeo en la 
cama , agrego. 

Se neoo a propor 
cionar mas deialles por 
que no esiaba autorizado 
por el paciente y, ade 
mas en razón de su etica 
profesional de medico 

Martínez Silva. ce 52 
años se encuentra baio 
custodia militar en el 
Hospiia 1 Viera de esta 
ciudad 

Fue acusado, junto 
con ocho sargentos del 
Eierciio y nueve civiles 
de intentar derrocar al 
Gobierno a través de un 
movimiento planeado 
para el 21 de octubre 
pasado, día de las Fuer 


Por haber cometido 
infracciones al regla¬ 
mento de Transito fueron 
detenidos ayer los si 
guíenles vehículos: 

A Alfonso Solorzano 
le tue recogido el auto 
móvil placas 512 ABD, 
por manejarlo con exceso 
de velocidad y presentan 
do alíenlo alcohólico, 
segur» el parte. 

A Sergio Andrade le 
tue recogido automóvil 
placas HUA 305, modelo 
1973, por correr en sen 
tido contrario y con ex 
ceso de velocidad 

Automóvil y tarjeta 
de circulación ni licencia 
para manear le fue 
recogido a su conductor 
que no espero folio y 
siguió su camino pero ya 
*»t- 'RMocabz.a 


SARONNO, ITALIA 

El h 11 o de un pode 
roso industrial del norte 
de Italia lúe secuestrado 
hoy por cuatro bandidos 
armados y enmasca 
rados. que se lo llevaron 
en un aulomovil con rum 
bo desconocido 

Se Iraia de Antonio 
Parma. de 19 años, cuyo 
padre es dueño de una 
fabrica de caías fuertes, 
con sede en Boronno. 
pequeña localidad indus 
ti ial ¿iluadd a escasa dis 
lancia de Vánese 

Según la recons'ruc 
aon policial, el joven 
salía de la Escuela Su 
perior en la que cursa es 
ludios a bordo de su 
automóvil cuando fue m 
tercepiado por la bonda 
de malechores que 
viaiaba en un automóvil 
grande 

Antonio Perma 
amenazado con ame 
(ralladoras lúe obligado 
a descender de su 
vt-nioulo e introducido a 
viva fuerza en el auto 


móvil de los delincuentes 
que se alejaron a toda 
velocidad 

La Policía de Várese 
esta realizando intensas 
pesquisas para localizar 
a los malechores y los 
caminos y autopistas se 
encuentran vigilados por 
patrullas policiales 


Precios 1 


Senos trastornos a 
los conductores de 
vehn utos viene ocasio 
nando en esta ciudad 
capital el semáforo ins¬ 
talado er el cruce de las 
calles de Veracruz el In 
surgentes. según nitor 
macion proporcionada a 
EL OBSERVADOR)' 
constatada por uno de 
nuestros reporteros 

Los Irastornos son 
ocasionados debido a que 
al pasar el alto" al 
siga" y viceversa, las 
luces en lugar de tornarse 


Allende y Veracru 


»pirail naya 

el Kesto del 


tractores. Implementos y Camiones 

Surtido Completo dr Refacciones 


mediata a fin oe evi tar en 
lo i sucesrv'o mayores 
pi obtemas que pudieran 
repercutir en contra de 
la integridad Laca de 
cientos de estudiantes, 
que tienen como paso 
obligado este crucero 


Sarvicid Mecánico 


provocado con) i/iuamen 
te accidentes a'iHomó 
vilishcos en este lugar 
Perjudicándose la labor 
del Depar la men lo de 
Transito que ha logrado 
en los últimos meses dis 


convocatoria y que exigía 
la asamblea Ademas, 
dijeron que acarrearon 
campesinos de los in 
gemso López Mateos, La 
Gloria, San Pedro, San 
Francisco y La Libertad 


MEXICO. 30 (ANPE) 
Representantes de 
ej idalarios / pequeños 
propietarios de la Cuenca 
del Papaloapan manifes 
taron su descontento por 
los procedimientos an 
lidemocralicos de los 
delegados de la Confe¬ 
deración Nacional Cam 
pesma, quienes alro- 


laron como principales 
instigadores al diputado 
Francisco Castro Gon 
zalez, Roque Espinosa 
Fogolia y Eduardo 
Morales 

Explicaron a Faz 
Sánchez que el aclo 1 
perlurbado se celebro en 
el local del Comité Re¬ 
gional Campesino y que 
al advertir los delegados 
de la CNC. que durante el 
inicio de la elección la 
mayoría se inclinaba por 
la planilla roía apoyada 
por la CNPP suspen 
dieron la votación, y en 
un acto espurio, a espal 
das de la asamblea, 
designaron a individuos 
desea I if icados de la 
planilla verde a quienes 
rechazaron notoriamente 
los campesinos cañeros 

Añadieron que por 
orden de la asamblea 
leqal mente instalada, 
levantaron una arla no¬ 
tarial consignando los 
hechos y condenando la 
a r bi ¡rariedad que preten 
de dar el triunfo a indi 
viduos que no resultaron 
•.léelos en la asamblea 

Ostensiblemente 


pellaron los derechos de 
los e| ida taños y pequeños 
propietarios de la zona, 
evilaron que se eligie 
ran a sus representan 
les". 

Lo anterior fue 
manifestado anl^ el líder 
nacional de los parvifun 
distas, Salomón Faz San 
chez anie quien seña- 


declararon los campe¬ 
sinos, se utilizo el clasico 
dedazo desconociendo 
el procedimiento de 
mocrático del volo se¬ 
creto. aue marcaba la 


Ir Dará Importante 
! , a la Sociedad 

I»to del p,„rJ“ Auto - 


KM 9 Carretera Teptc Vallaría Apartado Postal 49 
Xalisco, Nayant. 


Se les informa a todos los aspirantes a ingresar a 
la Escuela Superior de Agricultura, dependiente 
de la Universidad Autónoma de Nayarif, que las 
'ichas para examen de admisión deberán sol i - 
c arse del primero al 15 de diciembre del año en 
cui en la secretaria académica de esta es¬ 
cuela, los requisitos son los siguientes: 

Presentar una copia fotostatica del certificado 
de bachillerato. 

Una fotografía tamaño credencial 

Atentamente 

POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL". 

£1 Secretario Académico 
Ing Emilio Aguilar Gómez. 


TRACTORES AGRICOLAS 

DE NAYARIT, S. A.ill! 


SECCION POLICIACA 


con Refacciones y Tecmcus t 


UTILICE NU ¿TRO SERVICIO DE PAQUETERIA 
CON ENTRE i A DOMICILIO EN TODA LA RED 
ESTAMOS A S S ORDENES LAS 24 HORAS DEL DIA 


TEPIC 


JOHN DEERE 


Un Buen Descenso de 

COLCHORAMA 


USE REFACCIONES GENUINAS Y AHORRE 
EN EL MANTENIMIENTO DE SU TRACTOR • 

INSURGENTES Y ALAMO TELEFONO 2-29-10 TEPIC, NAYARIT 
CARR. PEÑAS-TUXPAN KM. 7 TELEFONO 2-02-16 TUXPAN, NAYARIT! 


r - me to - SEA FOOD PALACE” 

(Pelado de los Mariscos) 

• • 7» * .yi’y **,. f • * #• | -jj 9 

Restaurante de Productos del Mar, Para su Paladar, 
con un Ambiente Famifiar y de Altura. ^ 

Servicio a Oomidfio y de Banquetes. 


brantera 


C ami ones de 
los Altos i 


Acaponeta, Aguascalientes. 
A randas, Celaya. Cd. Juárez. 
Chihuahua, Durango. Fresni- 
llo, Irapuato. Lagos de Mo¬ 
reno. La Piedad. León. Ma- 
tehuala, México via corta y 
larga, Mazatlán. Monterrey. 
Nuevo Laredo. Pto. Vallaría, 
Queretmro. Saltillo. S. J. de los 
LagosmS. L. Potosí. Tampico, 
Teocmtíche, Tepic. Torreón, 
YahiMlica. Zacatecas. Mata- 
morM y Reynosa. 


Tractores 

Equipos 















































































